HELENA z TWARDOWSKICH 


MEYEROWA 


przeżywszy lat 33, po długićj i dolegliwej słabości, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła w Kozach 
pod Białą dnia 26 Stycznia 1883 roku o godzinie 10 rano. 


zg —— 


Stroskany mąż z dwojgiem dzieci i rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Daywor pod Nrem 2 w Poniedziałek dnia 29 Stycznia b. r. o godzinie a 
3 popołudniu wprost na Cmentarz. SN 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ J. K. Pękalski W drukarni „CZASU* w Krakowie 


